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Aanwijzing ademtestapparaten FST2 en Alcoquant® 6020 plus voor 
voorlopig ademonderzoek 


Aanwijzing ademtestapparatuur 

Gelet op hetgeen is bepaald in artikel 160, vijfde lid, en artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994, 
uitgegeven 30 juni 1994, in artikel 2 van het Besluit Alcoholonderzoeken, laatstelijk gewijzigd op 
2 november 2005, Stb. 563, en in artikel 2 van de Regeling voorlopig ademonderzoek, laatstelijk 
gewijzigd 4 augustus 2008, heeft het Nederlands Forensisch Instituut met ingang van 10 maart 2015 
de ademtestapparaten type FST2 van firma Intoximeters, in Nederland vertegenwoordigd door EE 
Devices te Apeldoorn, en type Alcoquant® 6020-plus van firma Envitec Wismar, in Nederland 
vertegenwoordigd door Tornar Europe BV, aangewezen om te worden gebruikt voor het uitvoeren van 
een voorlopig ademonderzoek van uitgeademde lucht. 
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